Direction de la Securite et Mairie de Montpellier 

de la Tranquillite Publique 1 Place Georges FRECHE 


Montpellier le ** 1 
Ref. JPV/CM/PR/18.485 


31 MAI 2018 


34267 Montpellier Cedex 2 
Telephone 04 67 34 71 46 


Ville de 



Montpellier 


Monsieur le Prefet 


Prefecture de I'Herault 

Pole Prevention de la Delinquence 

34,Place des Martyrs de la Resistance 

34062 Montpellier Cedex 2 


Objet : Rapport sur (’experimentation des cameras mobiles individuelles pour les agents 
de la Police Municipale de la Ville de Montpellier 


Monsieur le Prefet, 


Le decret n°2016-1861 du 23 decembre 2016 a autorise, a titre experimental jusqu’au 3 juin 2018 
les agents de police municipale a proceder a un enregistrement audiovisuel de leurs 
interventions, dans les conditions prevues a I’article L 241-1 du code de la securite interieure, qui 
prevoit les conditions d'enregistrements par cameras mobiles des interventions des forces de 
i’ordre de I’Etat. 

La Ville de Montpellier a done lance un marche public pour (’acquisition de 10 cameras mobiles 
pietons pour sa Police Municipale debut 2017 avec une livraison du materiel fin juin 2017. 

En date du 18 decembre 2017, Monsieur le Maire a sollicite la Prefecture de I’Herault pour 
I’autorisation de deployer un dispositif sur la base de 10 cameras dans le cadre de cette 
experimentation. 

Le 28 decembre 2017, la Ville de Montpellier a presente le projet au comite technique et au 
CHSCT expliquant (’experimentation et les modalites de mise en ceuvre. 

Le prefet de I’Herault a repondu le 03 janvier 2018 en autorisant la Police Municipale a utiliser, 
a titre experimental, des cameras individuelles lors de leurs interventions, jusqu’au 3 juin 2018. 

La Direction des systemes d’informations de la Ville de Montpellier a ete mobilisee a compter du 
debut du mois de janvier pour la mise en place du materiel technique et informatique 
conformement a la note sur la doctrine d’emploi communiquee par la Police Municipale. 

Courant du mois de janvier 2018, des tests du materiel acquis ont revele des problemes de 
connexions entre les cameras et la docking (dechargement des donnees et chargement 
batteries) necessitant un retour au prestataire fournisseur au titre de la garantie. 

Le prestataire a done fourni un nouveau modele de docking incluant un disque dur pour pallier a 
ce premier dysfonctionnement. 










Ce nouveau docking avec disque dur integre a resolu le probleme de connexion avec les 
cameras, mais n’a pas permis toutefois le transfert fiable des donnees sur le serveur securise de 
la collectivite. 

La posture de la Direction des Systemes d’lnformations de la Ville de Montpellier a ete de ne pas 
mettre a disposition un disque dur independant permettant le transfert des donnees, considerant 
que le niveau de securisation devait approcher le degre de securite et d'exigence de la 
videoprotection sur le stockage et la requisition des images. 

N'ayant pu resoudre le dysfonctionnement au sujet du transfert des donnees sur le reseau 
securise interne avec le prestataire, la Ville de Montpellier n’a pas pu mener I’experimentation 
des cameras mobiles individuelles pour la Police Municipale. 

Je vous prie d’agreer, Monsieur le Prefet, I’expression de mes respectueuses salutations. 


Le Directeur de la Securite et de la Securite 
et de la Tranquillite Publique 



Jean-Pierre VIALA> 


Pieces iointes : 

- Demande d’autorisation d’experimentation de Monsieur le Maire (18/12/2017) 

- Autorisation prefectorale pour I’experimentation (03/01/2018) 

- Note interne sur la doctrine d'emploi des cameras individuelles (08/01/2018) 









